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Heizwert von Gasgemiselieii. Sind bei Gasgemischen, z. B. bei Generatorgas oder Leuchtgas, die Mischungsbestandteile (CO, H2, CH4 u. a.) dem Raum oder Gewicht nach bekannt, so kanii der Heizwert als Summe der. Heizwerte der Bestandteile, nach MaBgabe ihres Ge-wichts- oder Raumanteils, berechnet werden. Wesentlich einfacher als die Ermittlung der Mischungsbestandteile ist jedoch die unmittel-bare Bestimmung mittels des Junkers-Kalorimeters.
Heizwert aus der Elementaranalyse. Fur Steinkohle kann der Heizwert annahernd als Summe der Heizwerte der brennbaren Ele-mentarbestandteile (Kohlenstoff, Wasserstoff, Schwefel) berechnet werden1).
Es gilt (Verbandsformel)
H ' = 8100C -f 29000  fl— ~ + 2500 S— 60QW,
\     o/
worin  C, H, 0, $,   W  die Gewichtsanteile   der  betreffenden   Stoffe (W= Wassergehalt) in 1 kg Kohle sind.
Fiir andere Brennstofife gibt diese Formel weniger genaue Werte.
Der Sauerstoffgehalt 0 wird als chemisch gebunden mit Wasserstoff angesehen, wodurch die Menge des brennbaren Wasserstoffs
auf H -- vermindert erscheint. 8
Heizwert von Brennstoff-Lu!tgemiscben. Ist einem brennbaren Gase so viel Luft beigemengt, als zur vollstandigen Verbrennung notig ist, allgemein n • L0 kg (oder cbm) auf 1 kg (oder cbm) Brenn-stoff, so ist der untere Heizwert dieses Gemisches
Fiir die Leistungsfahigkeit von Verbrennungsmotoren kommt dieser Wert, der sog. Gemisch-Heizwert, nicht Hu selbst, in Betracht.
Mit n = 1 wird z. B. fur
CO          H2            CH4      Leuchtgas      Kraftgas           Gichtgas
ax = m        906          810           800              600            530Cal/cbm.
Bei Luftiiberschufi wird Hf entsprechend kleiner.
1  t)ber diese Frage vgl. Bd. II, Abschn. 21, 5. Beisp.ls der obere, im iibrigen abhangig vom Gehalt der Kohle an H und H20.
